2317675 




I tinlijil 2000 mV 



MODELES : EURODIGIT 2102 a 2504 

EURODIGIT 2002 Afflchage a tubes a decharge gazeuse 

EURODIGIT 2004 Afflchage a LED 

MANUEL D ‘UTILISATION 

1 - PLAN DE BRANCHEMENT 

2 - PLAN DE MONTAGE 



f ENCRTtC 



M. 5223 



OCT 84 



